FRANCOIS Jean-Charles 


538 Amphitheatre Drive, Del Mar, California 92C14, USA 


University of California at San Diego, Department of Music, 
MDVBO 26, Box 109, La Jolla, California 92093 USA 


Center for Music Experiment 


ceuvres/works/opere 


Pièce Coeliaque Madréporienne, Juin 1976, ca 13‘, bande 
(MUSIC V, timbre tuning System de Bruce LEIBIG) 


biographie/biography/biografia 


1942 born Vichy 

1952-62 études Conservatoire de Paris (percussion, écriture) 
Co-directeur du Centre de Musique avec G.G. Englert 
et Keith Humble 

1969-71 percussioniste, Melbourne Symphony Orchestra 


1972 chargé de cours, Université Paris VIII 
1973- Fellow CME, Assistant professor of Music, CME 
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